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NOTES 


DE -EMPHASIS RESISTOR VALUES 




50uS 

75uS 

R702 

18 .2K 

27 . 4K 

R703 

49 . 9K 

75. OK 

R7 0 9 

18 .2K 

27 . 4K 

R710 

49 . 9K 

75. OK 


FERRITE BEADS 



FERRITE BEADS 


(unless otherwise specified) 

1. All resistors are 1/8W, 1%, MF 

2. All capacitors are in microfarads 
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